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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 


Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς ... 1 

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 2 


Άδεια λειτουργίας (ανανέωση) του συστήματος μετα¬ 
φοράς φυσικού αερίου της ΔΕΠΑΑ.Ε. (κύριος αγω¬ 
γός υψηλής πίεσης, μετρητικός και ρυθμιστικός 
σταθμός Βόρειας Λάρισας, κτίρια λειτουργίας και 
συντήρησης Βόρειου Τομέα - Ν. Μεσημβρία Θεσ¬ 
σαλονίκης, κτίρια λειτουργίας και συντήρησης Κε¬ 
ντρικού Τομέα - Αμπελιά Φαρσάλων, κτίρια λει¬ 
τουργίας και συντήρησης Νότιου Τομέα - Στρίφι 
Ελευσίνας, μεθοριακός μετρητικός σταθμός Στρυ- 

μονοχωρίου). 3 

Άδεια λειτουργίας κλάδου υψηλής πίεσης Κομοτηνής, 
μετρητικού και ρυθμιστικού σταθμού ΔΕΗ Κομοτη¬ 
νής και κτιρίων συντήρησης και λειτουργίας Βιστω- 
νίδας Ξάνθης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσι¬ 


κού Αερίου της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. 4 

Αύξηση για το έτος 2003 των εσόδων του Ειδικού Λο¬ 
γαριασμού Ν. 234372/1 . 5 

Καθορισμός παγίων δαπανών μικροεξόδων κ.λπ. Υπη¬ 
ρεσιών Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 6 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. οικ. 126518/2574 (1) 

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Δια¬ 
χείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, και 17 του Νόμου 
2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά¬ 
πτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 3044/2002 
«Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων 


θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/27.8.2002). 

3. Τις διατάξεις της 125565/995 (ΦΕΚ364/Β/28.3.2003) 
κοινής υπουργικής απόφασης«Καθορισμός αριθμού με¬ 
λών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς». 

4. Το 2020/22.10.2002 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα 
Υπουργείου Γεωργίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσω¬ 
πος του Υπουργείου Γεωργίας. 

5. Το ΓΔΦΠ/5754/1544/8.4.2003 έγγραφο του Γεν. 
Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται 
ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

6. Το 826/27.5.2003 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο ορίζεται ο 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

7. Το 334/28.5.2003 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Αχάίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχάίας. 

8. Το 3549/2.5.2003 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Ηλείας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας. 

9. Το 224/19.5.2003 έγγραφο της ΤΕΔΚΝ. Ηλείας, με το 
οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των ΟΤΑ Ν. Ηλείας της χω¬ 
ρικής αρμοδιότητας του Φορέα. 

10. Το 5798/10.4.2003 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Αχάίας, με 
το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των ΟΤΑ Ν. Αχάίας της 
χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα. 

11. Το 732/20.5.2003 έγγραφο της ΠΑΣΕΓΕΣ, με το 
οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων 
της περιοχής. 

12. Το από 14.1.03 έγγραφο των Περιβαλλοντικών Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, αποφασίζουμε: 

Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το Φορέα 
Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς ως εξής: 

1. Στυλογιάννη Αικατερίνη, Περιβαντολόγος, από το 
Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ, με αναπληρω¬ 
τή τον Αλβανόπουλο Γεώργιο, Βιολόγο, από το Τμήμα 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ, ως εκ¬ 
πρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

2. Ο Διευθυντής Δασών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
με αναπληρωτή το Διευθυντή Δασών Ν. Ηλείας, ως εκ¬ 
πρόσωπος του Υπ. Γεωργίας. 

3. Γ. Σιάτος, Γεωλόγο, υπάλληλος του Υπ. Ανάπτυξης, 
με αναπληρωτή τον Μ. Χιονίδη, Μηχ. Μεταλλείων, υπάλ- 
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ληλο του Υπ. Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπος του Υπουργεί¬ 
ου Ανάπτυξης. 

4. Φαναριώτου Ιωάννα, Δασολόγος, με αναπληρώτρια 
τη Νινιράκη Μαριάννα, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. 

5. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Β. Νομάρχης Αχάΐας, με 
αναπληρωτή τον Ταπεινό Ιωάννη Νομαρχιακό Σύμβουλο, 
ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχάΐας. 

6. Λάίνάς Παναγιώτης, υπάλληλος της Ν.Α. Ηλείας, με 
αναπληρωτή τον Παναγιωτόπουλο Γιώργο, Αντινομάρχη, 
ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας. 

7. Παπανικολάου Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Λε- 
χαινών, με αναπληρωτή το Λεπίδα Γιάννη .Δημοτικό Σύμ¬ 
βουλο Βουπρασίας, ως εκπρόσωπος των Δήμων Βου- 
πρασίας και Λεχαινών. 

8. Καλαϊτζής Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Λαρισού, με 
αναπληρωτή τον Παναγιωτόπουλο Ανδρέα, Δήμαρχο Μό- 
βρης, ως εκπρόσωπος των Δήμων Λαρισού και Μόβρης. 

9. Φωτόπουλος Παναγιώτης .Πρόεδρος Αλιευτικού Συνε¬ 
ταιρισμού Κοτυχίου, με αναπληρωτή τον Κράγκαρη Δημ., 
ως εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής. 

10. Παπανδρόπουλος Δημ., με αναπληρωτή τον Τενε¬ 
κετζή Κω/νο, ως εκπρόσωπος των Περιβαλλοντικών Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

11. Τζανουδάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, 
με αναπληρωτή τον Χριστοδουλάκη Αν., Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Πατρών, ως ειδικός επιστήμονας. 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται οΤζα- 
νουδάκης. 

Η ισχύς της παρούσης υπουργικής απόφασης αρχίζει 
απάτη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2003 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
-♦- 

Αριθ.οικ. 126519/2575 (2) 

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, και 17 του Νόμου 
2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά¬ 
πτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 3044/2002 
«Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/27.8.2002). 

3. Τις διατάξεις της 125206/392/30.1.2003 (ΦΕΚ 
140/Β/11.2.2003) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι¬ 
σμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο¬ 
ρέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου». 

4. Το 2020/22.10.2002 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα 
Υπουργείου Γεωργίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσω¬ 
πος του Υπουργείου Γεωργίας. 

5. Το ΓΔΦΠ/5754/1544/8.4.2003 έγγραφο του Γεν. 
Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται 
ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης. 


6. Το 530/13.6.2003 έγγραφο του Γενικού Γ ραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο ορίζεται ο 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

7. Το 579/24.2.2003 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο ορίζεται ο εκ¬ 
πρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

8. Το 294/19.5.2003 έγγραφο της ΕΝΑΕ, με το οποίο 
ορίζεται ο εκπρόσωπος των Ν.Α. Λάρισας και Πιερίας. 

9. Τα 175/11.3.2003 και 229/11.3.2003 έγγραφα της ΤΕΔΚ 
Ν. Πιερίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των Δήμων 
Ανατολικού Ολύμπου, Δίου, Λιτοχώρου και Πέτρας. 

10. Το 161/6.3.2003 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας, με 
το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των Δήμων Δυτικού Ολύ¬ 
μπου και της Κοινότητας Καρυάς. 

11. Το 11/20.5.2003 έγγραφο του Ελληνικού Ορειβατι¬ 
κού Συλλόγου Λιτοχώρου, με το οποίο ορίζεται ο κοινός 
εκπρόσωπος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λιτο- 
χώρου καιτου Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Λιτοχώρου, 
αποφασίζουμε: 

Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το Φο¬ 
ρέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ως εξής: 

1. Πασχαλούδης Νικόλαος, Δ/ντής Δασών, με αναπλη- 
ρώτρια την Κούρτελη Χρυσούλα, Χημ. Μηχανικό από το 
Τμήμα Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ, ως εκ¬ 
πρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

2. Ο αναπλ. Διευθυντής Δασών Ν. Πιερίας, με αναπλη¬ 
ρωτή το Δασάρχη Ελασσόνας, ως εκπρόσωπος του Υπ. 
Γ εωργίας. 

3. Π. Μπουκουβάλα, Νομικός, υπάλληλος του Υπ. Ανά¬ 
πτυξης, με αναπληρωτή τον Α. Σταυρόπουλο, Γεωλόγο, 
υπάλληλο του Υπ. Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

4. Γραμματικοπούλου Νίνα, με αναπληρωτή τον Ανδρε- 
αδάκη Παύλο, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρι¬ 
κής Μακεδονίας. 

5. Οικονόμου Αθανάσιος, Προϊστάμενος Τμήματος Πε¬ 
ριβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Δ/νσης 
ΠΕΧΩ, με αναπληρωτή τον Καραμούλα Σπύρο, υπάλληλο 
το παραπάνω Τμήματος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρει¬ 
ας Θεσσαλίας. 

6. Παπαστεργίου Γεώργιος Νομάρχης Πιερίας, με ανα¬ 
πληρωτή τον Κατσαρό Λουκά Νομάρχη Λάρισας, ως εκ¬ 
πρόσωπος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Λάρισας 
και Πιερίας. 

7. Παπαθανασίου Γεώργιος, Δήμαρο Λιτοχώρου, με 
αναπληρωτή τον Παπαχρήστο Γρηγόριο, Δήμαρχο Δίου, 
ως εκπρόσωπος των ΟΤΑ Ν. Πιερίας της χωρικής αρμο¬ 
διότητας του Φορέα. 

8. Δάσιος Αντώνιος, Πρόεδρο Κοινότητας Καρυάς, με 
αναπληρωτή το Σιαμάτρα Κων/νο, Δήμαρχο Ολύμπου, ως 
εκπρόσωπος των ΟΤΑ Ν. Λάρισας της χωρικής αρμοδιό¬ 
τητας του Φορέα. 

9. Καραηλίας Νικ., Πρόεδρος του ΕΟΣ Λιτοχώρου, με 
αναπληρωτή τον Γκρίνια Δ., Πρόεδρο του ΣΕΟ Λιτοχώ- 
ρου, ως κοινός εκπρόσωπος του Ελληνικού Ορειβατικού 
Συλλόγου Λιτοχώρου καιτου Συλλόγου Ελλήνων Ορειβα¬ 
τών Λιτοχώρου. 

10. Μπλιώνης Γ., με αναπληρωτή τον Περδίκη Γ., ως εκ¬ 
πρόσωπος των Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Ορ¬ 
γανώσεων. 

11. Θεοδωρακόλουλος Κων/νος, Λέκτορας στο ΑΠΟ, 
με αναπληρωτή την Ελευριάδου Ελένη, Λέκτορας στο 
ΑΠΟ, ως ειδικός επιστήμονας. 
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Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πα- 
σχαλούδης Νικόλαος Δ/ντης Δασών. 

Η ισχύς της παρούσης υπουργικής απόφασης αρχίζει 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2003 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
-♦- 

Αριθ. Δ3/Α/3340 (3) 

Άδεια λειτουργίας (ανανέωση) του συστήματος μεταφο¬ 
ράς φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. (κύριος αγωγός 
υψηλής πίεσης, μετρητικός και ρυθμιστικός σταθμός 
Βόρειας Λάρισας, κτίρια λειτουργίας και συντήρησης 
Βόρειου Τομέα - Ν. Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, κτίρια 
λειτουργίας και συντήρησης Κεντρικού Τομέα - Αμπε- 
λιά Φαρσάλων, κτίρια λειτουργίας και συντήρησης 
Νότιου Τομέα - Στρίφι Ελευσίνας, μεθοριακός μετρη¬ 
τικός σταθμός Στρυμονοχωρίου). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τη Δ3/Α/6014/4.4.97 (ΦΕΚ 298/Β/11.4.97) απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε 
άδεια λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς φυσικού 
αερίου της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. (κύριος αγωγός υψηλής πίεσης, 
μετρητικός και ρυθμιστικός σταθμός Βόρειας Λάρισας, 
κτίρια λειτουργίας και συντήρησης Βόρειου Τομέα - Ν. 
Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, κτίρια λειτουργίας και συντή¬ 
ρησης Κεντρικού Τομέα - Αμπελιά Φαρσάλων, κτίρια λει¬ 
τουργίας και συντήρησης Νότιου Τομέα - Στρίφι Ελευσί¬ 
νας, μεθοριακός μετρητικός σταθμός Στρυμονοχωρίου) 
και η ισχύς της οποίας έληξε την 4.4.2002. 

2. Τις 635/103066/12.4.2002 και 112394/Π394/25.2.03 
(αριθ. πρωτ. Υπουργείου Ανάπτυξης 6229/22.4.2002 και 
3340/26.2.2003 αντίστοιχα) αιτήσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε., με 
τις οποίες η εταιρεία έχει ζητήσει την ανανέωση της 
ισχύος της ανωτέρω άδειας λειτουργίας, και τη χορήγη¬ 
ση άδειας λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρκειας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2516/97 και υπέβαλε τα 
προς τούτο απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

3. Το 1690/Φ.701.4/15.3.2002 πιστοποιητικό πυρασφα¬ 
λείας με της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, που 
αναφέρεται στο μετρητικό και ρυθμιστικό σταθμό φυσι¬ 
κού αερίου στη θέση Συκούριο Λάρισας. 

4. Το 22117/Φ.701.19/3734/23.9.2002 πιστοποιητικό πυ¬ 
ρασφαλείας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονί¬ 
κης, που αναφέρεται στο μετρητικό και ρυθμιστικό σταθμό 
φυσικού αερίου στη θέση Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης. 

5. Το 1687/Φ.701.4/15.3.2002 πιστοποιητικό πυρασφα¬ 
λείας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας, που 
αναφέρεται στο μετρητικό και ρυθμιστικό σταθμό φυσι¬ 
κού αερίου στη θέση Αμπελιά Φαρσάλων. 

6. Το 0006077/Φ.701.4/2154/30.1.2002 πιστοποιητικό 
πυρασφαλείας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσί¬ 
νας, που αναφέρεται στο μετρητικό και ρυθμιστικό σταθ¬ 
μό φυσικού αερίου στη θέση Στρίφι Ελευσίνας. 

7. Το 3687/Φ.701.4/13.6.2002 πιστοποιητικό πυρασφα¬ 
λείας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, που ανα- 
φέρεται στο μετρητικό και ρυθμιστικό σταθμό φυσικού 
αερίου στη θέση Στρυμονοχώρι. 


8. Την 33845/11.5.94 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρί- 
θηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον αγωγό φυσικού αε¬ 
ρίου και τους κλάδους του πληντου κλάδου Λαυρίου από 
τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις 
της νήσου Ρεβυθούσας. 

9. Το 65971/11.5.99 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλ¬ 
λοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με το οποίο 
εγκρίθηκε η παράταση της ισχύος της ανωτέρω κοινής 
υπουργικής απόφασης μέχρι 30.6.2004. 

10. Το 83185/16.5.2002 έγγραφο της Ειδικής Υπηρε¬ 
σίας Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., από το οποίο προ¬ 
κύπτει ότι η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. δεν έχει εκκρεμότητα ως προς 
την εφαρμογή της σχετικής με την προστασία του περι¬ 
βάλλοντος νομοθεσίας για το έργο του Αγωγού Φυσικού 
Αερίου. 

11. Το ΚΓ113108/Π 560/18.3.2003έγγραφοτηςΔ.ΕΠ,Α. 
Α.Ε., με το οποίο η εταιρεία διευκρινίζει τον τρόπο διάθε¬ 
σης των αστικών λυμάτων των εγκαταστάσεων λειτουρ¬ 
γίας και συντήρησης. 

12. Τους Νόμους 6422/34 και 2516/97, το Ν.Δ. 241/73, 
τα Β.Δ. 15/21.10.22 και 16/17.3.50, το οποίο τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με το από 24.11 ./17.12.53 Β.Δ., 
τα Π.Δ. 437/85, 381/89 και 27/96. 

13. Το Ν. 2115/1993, σύμφωνα με το άρθρο 29του οποί¬ 
ου είναι δυνατό να δοθεί άδεια εγκα-τάστασης και λει¬ 
τουργίας για κάθε έργο μεταφοράς και αποθήκευσης, μέ¬ 
τρησης και διανομής του φυσικού αερίου, του οποίου η 
ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
ΔΕΠΑ, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη. 

14. Τη Δ15/Φ19/2788/13.3.96 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα, η οποία τροποποιήθηκε με τη Δ15/Α/Φ19/ 
21364/96 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

15. Την από 22.4.2003 έκθεση αυτοψίας. 

16. Το διπλότυπο είσπραξης 157 ευρώ (53.498 δρχ.) με 
αριθμό ΣΤ 0759600/6162/27.5.2003 της ΔΟΥ Ελευσίνας. 

17. Το από 24.6.2903 εισηγητικό σημείωμα της αρμο¬ 
δίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας (ανανέωση) αόριστης 
χρονικής διάρκειας στη ΔΕΠΑ Α.Ε. για το σύστημα μετα¬ 
φοράς φυσικού αερίου (κύριος αγωγός υψηλής πίεσης, 
μετρητικός και ρυθμιστικός σταθμός Βόρειας Λάρισας, 
κτίρια λειτουργίας και συντήρησης Βόρειου Τομέα - Ν. 
Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, κτίρια λειτουργίας και συντή¬ 
ρησης Κεντρικού Τομέα - Αμπελιά Φαρσάλων, κτίρια λει¬ 
τουργίας και συντήρησης Νότιου Τομέα - Στρίφι Ελευσί¬ 
νας, μεθοριακός μετρητικός σταθμός Στρυμονοχωρίου), 
σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και τα θεωρημένα 
σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν τη Δ3/Α/6014/4.4.97 
(ΦΕΚ298/Β/11.4.97) απόφαση με αριθμό του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και με τους παρακάτω όρους και περιορι¬ 
σμούς: 

Η παρούσα άδεια τελεί υπό επανεξέταση σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του Νόμου 
2516/97 (ΦΕΚ 159/Α/8.8.97) και χορηγείται για τις συνθή¬ 
κες λειτουργίας που έχουν πιστοποιηθεί από τους Τυν 
και ϋογά’ε, σύμφωνα με τα συνημμένα πιστοποιητικά. 

Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα και μέσα πυ¬ 
ροπροστασίας που προβλέπονται από τις εγκεκριμένες 
μελέτες πυροπροστασίας. Τα πιστοποιητικά πυρασφα¬ 
λείας να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους και να προ- 
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σκομίζονται αντίγραφα στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην κοινή 
υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η 
οποία πρέπει να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να 
προσκομίζεται αντίγραφο στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσε¬ 
ων και ιδιαίτερα η συντήρησή τους να γίνεται σύμφωνα με 
τους διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν για παρόμοια συ¬ 
στήματα μεταφοράς φυσικού αερίου και που έχουν προ¬ 
διαγράφει στη μελέτη του έργου. 

Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρο- 
νται στα πιστοποιητικά των ΙΙογά’ε και Τυν. 

Η επίβλεψη της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων 
του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου να γίνεται 
από πρόσωπα που έχουν όλα τα απαιτούμενα από τον Νό¬ 
μο προσόντα. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης διατηρεί το δικαίωμα να επι¬ 
βάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στις εγκαταστάσεις, 
σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι ανα¬ 
γκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που 
προβλέπονταιαπότο άρθρο 2του από 15.10.1922 Β.Δ. 

Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη 
εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια, άν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υπο¬ 
χρέωσή της. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2003 

Με εντολή Υπουργού 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

-♦- 

Αριθ. Δ3/Α/8714 (4) 

Άδεια λειτουργίας κλάδου υψηλής πίεσης Κομοτηνής, 
μετρητικού και ρυθμιστικού σταθμού ΔΕΗ Κομοτηνής 
και κτιρίων συντήρησης και λειτουργίας Βιστωνίδας 
Ξάνθης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
τηςΔ.ΕΠ.Α. Α.Ε.. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις Δ3/Α/11215/29.7.99, Δ3/Α/1254/14.2.2000 και 
Δ3/Α/5934/21.6.2000 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυ¬ 
ξης), με τις οποίες χορηγήθηκαν στη ΔΕΠΑ Α.Ε. άδειες 
εγκατάστασης του κλάδου υψηλής πίεσης Κομοτηνής και 
των συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων (κτίρια διοίκη¬ 
σης, συντήρησης καιλειτουργίας και σταθμοί ρύθμισης, μέ¬ 
τρησης, ξεστροπαγίδων, βαλβιδοστασίων και ραδιοεπικοι¬ 
νωνίας) του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

2. Τις ΩΡΜΤ-ΑυΤ-1,3-ΕΤΜΡ 0318/25.7.2002 και ΩΡΜΤ- 
ΑΙΓΓ- 1.3-1 1076/20.5.2003 (αριθ. πρωτ. Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης 11588/29.7.2002 και 8714/22.5.2003, αντίστοιχα) 
αιτήσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε., με τις οποίες η εταιρεία έχει ζη¬ 
τήσει την χορήγηση αδείας λειτουργίας των εξής τμημά¬ 
των του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου : 

α) κλάδος υψηλής πίεσης Κομοτηνής, από το Χαλκερό 
Καβάλας μέχρι την Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Κομο¬ 
τηνής, μετά των σταθμών βαλβιδοστασίων, ξεστροπαγί- 
δων και ραδιοεπικοινωνίας αυτού (Χαλκερού, Πετροπη¬ 


γής, Τοξοτών, =άνθης, Αμαξάδων, Κοσμίων και Κομοτη¬ 
νής) 

β) μετρητικός και ρυθμιστικός σταθμός ΔΕΗ Κομοτη¬ 
νής και 

γ) κτίρια συντήρησης και λειτουργίας Βιστωνίδας Ξάν¬ 
θης, 

των οποίων η κατασκευή ολοκληρώθηκε και υπέβαλε τα 
προς τούτο απαιτούμενα δικαιολογητικά . 

3. Το 2501/Φ.701.22/17.7.2002 πιστοποιητικό πυροπρο¬ 
στασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης, που 
αναφέρεται στα γραφεία-κτίρια συντήρησης Ξάνθης. 

4. Το 2650/Φ.701.4/22.7.2002 πιστοποιητικό πυροπρο¬ 
στασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, που 
αναφέρεται στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού 
αερίου της Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής. 

5. Το 2896/17.7.2002 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεο¬ 
δομίας, Περιβάλλοντος και Τουρισμού της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου, που αναφέρεται στον 
τρόπο αποχέτευσης του κτιρίου μετρητικού και ρυθμιστι¬ 
κού σταθμού φυσικού αερίου στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. 

6. Την 665/16.7.2002 βεβαίωση της Δημοτικής Επιχεί¬ 
ρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης, που αναφέρε- 
ται στον τρόπο αποχέτευσης των κτιρίων λειτουργίας και 
συντήρησης Βιστωνίδας Ξάνθης του συστήματος μετα¬ 
φοράς φυσικού αερίου. 

7. Την άδεια οικοδομής με αριθμό ΝΑ 8/2000 της Πολε¬ 
οδομίας Ξάνθης, που αναφέρεται στα κτίρια λειτουργίας 
και συντήρησης Βιστωνίδας Ξάνθης. 

8. Την 4939/117/2001 άδεια οικοδομής της Διεύθυνσης 
Π.Π. &Τ.του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης, που 
αναφέρεται στον μετρητικό σταθμό ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. 

9. Το Τυν-Η-00/227/11.7.2000 πιστοποιητικό τελικής 
επιθεώρησης της Τυν ΗΕΙ_Ι_Α3 (ΒΙΛ/ΤΙΙΝ/) 3.Α., που ανα- 
φέρεται στον αγωγό υψηλής πίεσης από το Χαλκερό (πε- 
ριλαμβανομένουτου σταθμού 11-3500) μέχριτην Κομοτη¬ 
νή (σταθμός υ-3560) του συστήματος μεταφοράς φυσι¬ 
κού αερίου της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. 

10. Το ΙΒ/ϋΕΡΑ/10637/96/001 πιστοποιητικό των 
ϋογά’ε. 

11. Τις υπεύθυνες δηλώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. που αναφέ- 
ρονται στην ασφαλή λειτουργία των υπόψη εγκαταστά¬ 
σεων και στην κατά νόμο επίβλεψη της λειτουργίας και 
συντήρησήςτους. 

12. Τους Νόμους 6422/34 και 2516/97, το Ν.Δ. 241/73, 
τα Β.Δ. 15/21.10.22 και 16/17.3.50, το οποίο τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με το από 24.11./17.12.53 Β.Δ., 
τα Π.Δ. 437/85, 381/89 και 27/96. 

13. Το Ν. 2115/1993, σύμφωνα με το άρθρο 29 του οποί¬ 
ου είναι δυνατό να δοθεί άδεια εγκατάστασης και λει¬ 
τουργίας για κάθε έργο μεταφοράς και αποθήκευσης, μέ¬ 
τρησης και διανομής του φυσικού αερίου, του οποίου η 
ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
ΔΕΠΑ, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη. 

14. Τη Δ15/Φ19/2788/13.3.96 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό 
Γραμματέα, η οποία τροποποιήθηκε με τη Δ15/Α/Φ19/ 
21364/96 απόφαση με αριθμό του Υπουργού Ανάπτυξης. 

15. Την από 22.4.2003 έκθεση αυτοψίας. 

16. Το Ε 8213308/2030/20.5.2003 διπλότυπο είσπραξης 
μετηςΔΟΥΧολαργού, ύψους 157 ευρώ (53.498 δρχ.). 

17. Το από 24.6.2003 εισηγητικό σημείωμα της αρμό- 
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δίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρ¬ 
κειας στα εξής τμήματα του συστήματος μεταφοράς φυ¬ 
σικού αερίου της ΔΕΠΑΑ.Ε.: 

α) κλάδος υψηλής πίεσης Κομοτηνής, από το Χαλκερό 
Καβάλας μέχρι την Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Κομοτη¬ 
νής, μετά των σταθμών βαλβιδοστασίων, ξεστροπαγίδων 
και ραδιοεπικοινωνίας αυτού (Χαλκερού, Πετροπηγής, Το¬ 
ξοτών, Ξάνθης, Αμαξάδων, Κοσμίων και Κομοτηνής), 

β) μετρητικός και ρυθμιστικός σταθμός ΔΕΗ Κομοτη¬ 
νής και 

γ) κτίρια συντήρησης και λειτουργίας Βιστωνίδας Ξάν¬ 
θης, 

σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και τα θεωρημένα 
σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα απόφα¬ 
ση και με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς: 

Η παρούσα άδεια τελεί υπό επανεξέταση σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του Νόμου 
2516/97 (ΦΕΚ 159/Α/8.8.97) και χορηγείται για τις συνθή¬ 
κες λειτουργίας που έχουν πιστοποιηθεί από τους Τυν 
και ϋογά’ε, σύμφωνα μετά υποβληθέντα πιστοποιητικά. 

Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα και μέσα πυ¬ 
ροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη 
μελέτη πυροπροστασίας. Το πιστοποιητικό πυρασφαλεί¬ 
ας να ανανεώνεται πριν από τη λήξη του και να προσκομί¬ 
ζεται αντίγραφο στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 

Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην κοινή 
υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η 
οποία πρέπει να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να 
προσκομίζεται αντίγραφο στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσε¬ 
ων και ιδιαίτερα η συντήρησή τους να γίνεται σύμφωνα με 
τους διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν για παρόμοια συ- 
στήματα μεταφοράς φυσικού αερίου και που έχουν προ¬ 
διαγράφει στη μελέτη του έργου. 

Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρο- 
νται στα πιστοποιητικά των ϋογά’ε και Τυν. 

Η επίβλεψη της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων 
του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου να γίνεται 
από πρόσωπα που έχουν όλα τα απαιτούμενα από τον Νό¬ 
μο προσόντα. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης διατηρεί το δικαίωμα να επι¬ 
βάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στις εγκαταστάσεις, 
σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι ανα¬ 
γκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που 
προβλέπονται από το άρθρο 2 του από 15.10.1922 Β.Δ. 

Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη 
εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια, άν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υπο¬ 
χρέωσή της. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2003 

Με εντολή Υπουργού 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 


Αριθ. 21100 (5) 

Αύξηση για το έτος 2003 των εσόδων του Ειδικού Λογα¬ 
ριασμού Ν. 234372/1. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Π.Δ. 941/77 «περί οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.». 

2. Του Π.Δ. 77/8 «περί οργανισμού της Γ ενικής Γ ραμμα- 
τείας Αθλητισμού». 

3. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». 

4. Του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 2843/2000 «Εκσυγχρο¬ 
νισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών κ.λ.π.». 

5. Της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 2912/2002 
προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. και 
άλλες διατάξεις. 

6. Της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1007 
«θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης». 

7. Της 2/1561 /Α0024/10.1.2001 απόφασης του Υφυ¬ 
πουργού Οικονομικών που αφορά στη σύσταση στην 
Τράπεζα Ελλάδος του Ειδικού Λογαριασμού με αριθμό 
234372/1 και με τον τίτλο «ΕΔ-Κατάθεση μερίσματος από 
τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κε¬ 
φάλαιο του ΟΠΑΠ». 

8. Το άρθρο 8 του Ν.2 771/00 «περί ειδικών λογαρια¬ 
σμών και άλλες διατάξεις». 

9. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β) 
απόφαση του Πρωθυπυργού και του Υπουργού Οικονο¬ 
μικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οι¬ 
κονομικών». 

10. Την παρ. 2 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής 
απόφασης Οικονομικών και Πολιτισμού με αριθμό 
28055/01 (ΦΕΚ 709/01) διάθεση του ποσού καιλειτουργία 
του Ειδικού Λογαριασμού Ν. 234372/1. 

11. Την 424/27.6.03 επιστολή του Υφυπουργού Πολιτι¬ 
σμού Γ.Λιάνη προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών κ.Γ.Φλωρίδη, αποφασίζουμε: 

Αυξάνουμε εφ’ άπαξ για το έτος 2003 τα έσοδα του Ει¬ 
δικού λογαριασμού Ν. 234372/1 κατά 15.000.000 ευρώ με 
αποκλειστική διάθεση ολόκληρου του ποσού για την κά¬ 
λυψη δαπανών εκτέλεσης έργων Ολυμπιακής προετοιμα¬ 
σίας που εκτελούνται με μέριμνα της Γενικής Γραμματεί- 
ας Αθλητισμού στον Άγιο Κοσμά, στην Παιανία Αττικής 
και σε άλλα Αθλητικά Κέντρα. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβέερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
-♦- 

Αριθ. 1314.10/01/03 (6) 

Καθορισμός παγίων δαπανών μικροεξόδων κ.λπ. Υπηρε¬ 
σιών Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1163/44 «Περί γραφικών και μικρών εξόδων 
κ.λπ. Υπηρεσιών Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 18 Α'/44). 




12762 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. Το Ν. 2362/1995 «Περί Κώδικος Δημ. Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ247 Α/95). 

3. Το άρθρο 4 της 194902/20.11.69 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών «Περί διαδικασίας πληρωμής 
σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών» 


43 

Α.Σ.Ν. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

5,00 

44 

ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 

5,00 

45 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

5,00 


Α2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΦΟΡΕΑΣ 
41/110 ΚΑΕ 1114) 


(ΦΕΚ777 Β/69). 

4. Το Ν.2981/2002 με το οποίο κυρώθηκε ο Τακτικός 
Προϋπολογισμός του Κράτους Οικονομικού έτους 2002. 

5. Η αρ. 1100383/1330/Α 0006/31.10.2002 κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ¬ 
πουργών Οικονομικών», αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τα πάγια μηνιαία έξοδα γραφικών και θέρ¬ 
μανσης των Υπηρεσιών Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας, που θα καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεωντων 
ΚΑΕ 1114 και 1513 αντίστοιχα των φορέων 41/110 και 130 
του Προϋπολογισμού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
έτους 2003 ως κατωτέρω: 

I. ΓΡΑΦΙΚΑ 

Α1. ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ 41/110 ΚΑΕ 1114) 





ΕΥΡΩ 

1 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

20,00 

2 


" ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

15,00 

3 


" ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΛΛΠ 

15,00 

4 


" ΑΡΧΗΓΟΥ ΛΣ 

12,00 

5 


" ΑΎΠΑΡΧΗΓΟΥΛΣ 

9,00 

6 


" ΒΎΠΑΡΧΗΓΟΥΛΣ 

9,00 

7 


" ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΛΣ 

8,00 

8 


" Κ/ΡΧΟΥ ΚΠΔΜ 

5,00 

9 


11 Κ/ΡΧΟΥ ΚΠΝ Π 

5,00 

10 


" Κ/ΡΧΟΥ ΚΠΠ 

5,00 

11 

ΓΡΑΦΕΙΟ Κ/ΡΧΟΥ ΚΛΑΕΛ 

5,00 

12 


" Κ/ΡΧΟΥ ΚΕΕΠ 

5,00 

13 


" Κ/ΡΧΟΥ ΕΠIX 

5,00 

14 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

5,00 

15 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΛΣ 

5,00 

16 

II 

ΠΡ. ΟΡΓ. & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

5,00 

17 

II 

ΠΡΟΜ.&ΚΤΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. 

5,00 

18 

II 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5,00 

19 

II 

ΠΛΗΡ.& ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

5,00 

20 

II 

ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

5,00 

21 

II 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5,00 

22 

II 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔ. ΜΟΝΑΔΩΝ 

5,00 

23 

II 

ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡ. ΕΠΙΧ. ΜΕΣΩΝ 

5,00 

24 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΘΑΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5,00 

25 

II 

ΝΑΥΤ. ΠΟΛ.& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

5,00 

26 

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

5,00 

27 

II 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

5,00 

28 

II 

ΛΙΜΕΝΩΝ&ΛΙΜ. ΕΡΓΩΝ 

5,00 

29 

II 

ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5,00 

30 

II 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

5,00 

31 

II 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΟΠΤ. ΟΡΓ. 

5,00 

32 

II 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

5,00 

33 

II 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

5,00 

34 

II 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

5,00 

35 

II 

ΟΡΓ. & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5,00 

36 

II 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

5,00 

37 

II 

ΥΠΟΣΤ. ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜ. 

5,00 

38 

II 

ΠΟΛ. ΣΧΕΔ. ΕΚΤΑΚΤ. ΑΝΑΓΚΗΣ 

5,00 

39 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

5,00 

40 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

5,00 

41 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ &ΜΜΕ 

5,00 

42 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

5,00 


ΕΥΡΩ 


1 

1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

5,00 

2 

2η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

5,00 

3 

3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

5,00 

4 

4η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

5,00 

5 

5η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

5,00 

6 

6η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

5,00 

Β. ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΟΡΕΑΣ 

41/130 ΚΑΕ 1114) 

ΕΥΡΩ 

1 

Π.Λ/Χ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 

23,50 

2 

" ΑΜΒΕΡΣΑΣ 

23,50 

3 

" ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

23,50 

4 

" ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 

23,50 

5 

" ΓΕΝΕΥΗΣ 

23,50 

6 

" ΚΩΝΣΤΑΤΖΑΣ 

23,50 

7 

" ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

23,50 

8 

" ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 

23,50 

9 

11 ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 

23,50 

10 

" ΝΕΑΣΥΟΡΚΗΣ 

23,50 

11 

" Ν.ΟΡΛΕΑΝΗΣ 

23,50 

12 

" ΝΤΑΡΜΠΑΝ 

23,50 

13 

11 ΝΟΒΟΡΟΣΙΣΚ 

23,50 

14 

" ΟΔΗΣΣΟΥ 

23,50 

15 

" ΠΟΡΤΣΑΙΔ 

23,50 

16 

' ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ 

23,50 

17 

" ΣΑΝΤΟΣ 

23,50 

18 

" ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

23,50 

19 

" ΣΥΔΝΕΥ 

23,50 

20 

" ΤΟΚΥΟ 

23,50 

21 

" ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

23,50 

22 

" ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

23,50 

23 

11 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

23,50 

II. ΕΞ 

ΕΟΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΦΟΡΕΑΣ 41/110 ΚΑΕ 1513) 

ΕΥΡΩ 

1 

ΥΕΝ/ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

2.150,00 

2 

ΣΧΟΛΗ Λ/Φ 

400,00 

3 

6η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣ 

150,00 

4 

ΚΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (με όλα τα Λ/Τ 



& Λ/Φ δικαιοδοσίας) 

300,00 

5 

ΚΛ ΒΟΛΟΥ 

300,00 

6 

ΚΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

500,00 

7 

ΚΛΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

850,00 

8 

ΚΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

200,00 

9 

ΚΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 

150,00 

10 

ΚΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 

500,00 

11 

ΚΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

400,00 

12 

ΚΛ ΠΕΙΡΑΙΑ 

600,00 

13 

ΚΛ ΡΑΦΗΝΑΣ 

120,00 

14 

ΚΛ ΧΑΝΙΩΝ 

100,00 

15 

ΚΛΧΙΟΥ 

300,00 

16 

Λ/Χ ΑΝΔΡΟΥ 

120,00 

17 

Λ/Χ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

180,00 

18 

Λ/Χ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 

200,00 

19 

Λ/Χ ΙΣΘΜΙΑ 

100,00 

20 

Λ/Χ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

200,00 
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21 

Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

150,00 

22 

Λ/Χ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 

300,00 

23 

Λ/Χ ΠΑΡΟΥ 

80,00 

24 

Λ/Χ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

180,00 

25 

Λ/Χ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

120,00 

26 

Λ/Χ ΣΑΜΟΥ 

120,00 

27 

Λ/Χ ΣΥΡΟΥ 

200,00 

28 

Λ/Χ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

80,00 

29 

Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 

70,00 

30 

Λ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ 

50,00 

31 

Λ/Χ ΥΔΡΑΣ 

60,00 

32 

Υ/Χ ΑΙΓΙΟΥ 

100,00 

33 

Υ/ΧΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

200,00 

34 

Υ/ΧΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

80,00 

35 

Υ/Χ ΙΘΑΚΗΣ 

50,00 

36 

Υ/Χ ΙΤΕΑΣ 

100,00 

37 

Υ/Χ ΜΗΛΟΥ 

80,00 

38 

Υ/Χ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 

150,00 

39 

Υ/Χ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

200,00 

40 

Υ/ΧΣΗΤΕΙΑΣ 

150,00 

41 

Υ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

150,00 

42 

Υ/Χ ΤΗΝΟΥ 

60,00 

43 

Λ/ΣΑΒΔΗΡΩΝ 

80,00 

44 

Λ/ΣΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

50,00 

45 

Λ/ΣΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ 

50,00 

46 

Λ/Σ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 

50,00 

47 

Λ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

50,00 

48 

Λ/Σ ΤΑΥΡΙΟΥ 

50,00 

49 

Λ/Σ ΓΛΥΦΑΣ 

50,00 

50 

Λ/Σ ΓΛΩΣΣΑΣ 

50,00 

51 

Λ/Σ ΔΑΦΝΗΣ 

50,00 

52 

Λ/Σ ΕΥΔΗΛΟΥ 

60,00 

53 

Λ/Σ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 

60,00 

54 

Λ/Σ ΚΑΛΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 

60,00 

55 

Λ/Σ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 

60,00 

56 

Λ/Σ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 

50,00 

57 

Λ/Σ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

50,00 

58 

Λ/ΣΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 

50,00 

59 

Λ/ΣΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

50,00 


60 

Λ/Σ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

50,00 

61 

Λ/Σ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 

80,00 

62 

Λ/Σ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

30,00 

63 

Λ/ΣΜΗΘΥΜΝΑΣ 

50,00 

64 

Λ/Σ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ 

40,00 

65 

Λ/Σ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 

40,00 

66 

Λ/Σ ΠΕΥΚΙΟΥ 

80,00 

67 

Λ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 

80,00 

68 

Λ/Σ ΠΟΡΟΥ 

50,00 

69 

Λ/Σ Π. ΓΕΡΜΕΝΟΥ 

30,00 

70 

Λ/Σ ΠΡΙΝΟΥ 

80,00 

71 

Λ/ΣΣΑΜΗΣ 

50,00 

72 

Λ/Σ ΣΙΦΝΟΥ 

60,00 

73 

Λ/Σ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

60,00 

74 

Λ/Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 

100,00 

75 

Λ/ΣΤΟΛΟΥ 

30,00 

76 

Λ/Σ ΦΟΥΡΝΩΝ 

50,00 

77 

Λ/ΣΧ. ΣΦΑΚΙΩΝ 

50,00 

78 

Λ/Σ ΨΑΡΩΝ 

50,00 


Τα έξοδα θέρμανσης χορηγούνται μόνο για τα από 1 ης 
Ιανουάριου μέχρι 31ης Μαρτίου και από 1ης Νοεμβρίου 
μέχρι 31ης Δεκεμβρίου χρονικά διαστήματα. 

Όλα τα παραπάνω πάγια μηνιαία έξοδα δικαιολογού¬ 
νται με απλή απόδειξη και καταβάλλονται στην αρχή κάθε 
τριμήνου. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1ης Ιανουάριου μέ¬ 
χρι 31ης Δεκεμβρίου 2003. 

Γιατις Λιμενικές Αρχές και τους Σταθμούς Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος που δεν έχουν στελεχωθεί και 
γι’ αυτές που θα ιδρυθούν κατά την διάρκεια του έτους η 
καταβολή των παγίων εξόδων θα αρχίσει από την ημερο¬ 
μηνία στελέχωσής τους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 1 Ιουλίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 *ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ <3Β * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙιΙΐρ: νννννν. θΐ. 9 γ - θ-ιτΐ3ίΙ: \λ/θ6ιτι351θγ @ βΐ.ςι - 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310)423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ ·Αγ. Ειρήνης 10 


(2410)597449 
(26610) 89157 
(26610) 89105 
(2810) 396 409 
(22510) 37 181 
(22510) 37 187 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θιιγο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θιιιό για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή ΟΟ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή ϋϋ - γοιτι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 βυΐΌ ανά τεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 βυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το ΙπΙθγπθΙ 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 


2531 

3512 

2531 

3512 


θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

205 

10,25 

176 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

293 

14,65 

205 

10,25 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

293 

14,65 

147 

7,35 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

147 

7,35 

88 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

59 

2,95 

30 

1,50 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.054 

102,70 

587 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

205 

10,25 

88 

4,40 

Α', Β' καιΔ' 



352 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 

συνδρομής του έτους 2003 κατα 6 ουτο ανα έτος παλαιοτητας και κατα τεύχος 




1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙθΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

" Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 3 Ιην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































